136                       Stromkreise mit gegenseitiger Induktion.
Man sieht aus der zweiten Gleichung, daB, wenn der eine Str sich nach einer Sinusfunktion andert, bei konstanten Werten \ i, M und R auch der andere einwellig ist. Man kann daher < Gleichungen symbolisch schreiben
0 = (J
Aus   der  zweiten Gleichung  folgt  das Verhaltnis  der Strome  u deren Phasenverschiebung 6; es ist
3           S9+jg>Lt_      L,          R,
32                    jcoM     ~      M^J'   '   '   (      '
daher das Verhaltnis der Effektivwerte
+   ^           --
tg 5 = -- f- .
Da tg^ negativ ist, liegt d zwischen 90 und 180°.    Setzt man c Wert fur g2 aus Gl. 155 in Gl. 153 a ein, so wird
$1 = 31[Bi + JZa4» + /0)(i1-Ii4^a)]J    .   .    (157 worin zur Abkiirzung gesetzt ist
Der sekundare Stromkreis wirkt also so auf den primaren zurii als ob sein Widerstand um R^A* vergrofiert und seine Induktivi um L^A? verkleinert ware. Die Phasenverschiebung zwischen ] marer Spannung und Strom ist nach GL 157
-t
= RI+R.A^ ...... (158
Die Wirkspannung ist
P1ooBq>l^J1(S1 + JttAs),      ....   (159
die zugefiihrte Leistung
und nach 61. 156 a
^1 = J19JR1+J22J2a   ......   (160
Der primare Strom entnimmt dem Netz eine Leistung, von der ] ein Teil in dem Stromkreis als Stromwarme verbraucht wird (J^9 J der andere Teil wird in dem sekundaren Stromkreis in Stromwai umgesetzt, sie wird von dem primaren Stromkreis auf den sek daren durch das gemeinsame magnetische Wechselfeld als Zwisch glied iibertragen. die primare Spule oder die Primarwick-lung, die andere (2) wird als sekundare bezeichnet, sie ist iiber einen Belastungswiderstand irgendwelcher Art geschlossen. Sind i± und i.2 die Strome, E^ B^ die Widerstande, Liy L^ die Induktivitaten der beiden Stromkreise, M die Wechselinduktivitat, so gelten fiir die beiden Stromkreise die Gleichungen
